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APRESENTA^AO 

A Disk Interface Card II ^ uma placa controladora de unidades de disco flexfvel de dupla 
face, padrao IBM PC, projetada exclusivamente para o TK3000 lie. Sua instalagao pro- 
pore iona urn expressive aumento na capacidade de armazenamento de informagoes em 
disquetes. 

A fonte do TK3000 lie suporta a utilizagao de a\6 dois disk drives, controtados pela Disk 
Interface Card II, sejam eles de 5 1/4", de 3 1/2" ou uma combinagao de arrtbos. 

Acorn panham esta interface um cabo de dados e controle e urn cabo de alimentagao, 
que permltem conect6-la a um drive de 5 1/4" e a outre de 3 1/2", 

A Disk Interface Card II exerce um perfeito controle sobre as unidades de disco, desde 
que seus jumpers e os jumpers dessas unidades estejam apropriadamente configurados. 
Portanto, antes de proceder a instalagao, deve-se ler atentamente as instrugoes aqui 
descritas. 

Ap6s a instalagao, deve-se utillzar o sistema operacional ProDOS para o gerenciamento 
de todas as operagoes de entrada e saida de dados realizadas com as unidades de dis- 
co. Isto 6 uma exigencia da Disk Interface Card II, pois o ProDOS 6 o unico sistema ope- 
racional que Ihe e compativel. Para utilizagao do sistema operacional DOS ou CP/M, o 
usuario necessitard obrigatoriamente usar um disk drive padrao Apple 5 1/4". 

JUMPERS DA DISK INTERFACE CARD II 

Na parte superior da placa {verificar fig. 1), h^ um conjunto de tres jumpers, denominado 
J3, que deve ser configurado pelo usuario como mostra a tabela 1. 

Tabela 1 - Jumpers do Disk Interface Card II 



JUMPERS 



M 
1 
2 



DESCONECTADO 



Ativa o motor do drive 
DriveBede5 1/4" 
Drive A 6 de 5 1/4" 



CONECTADO 



Desativa o motor do drive 
Dr!veBede3 1/2" 
Drive A ede 3 1/2" 



Ao estabelecer o estado destes jumpers, o usuario esX& orientando a placa a traoaihar de 
acordo com as caracteristicas das unidades de disco a ela iigadas. Portanto, e impres- 
cindfvel que eles estejam corretamente configurados. 

Para cada jumper e reservada uma fungao especifica: o jumper M ativa o motor do drive 
e sua configuragao de fabrica e "conectado"; os jumpers 1 e 2 perm item informar a placa 
se o drive e de 5 1/4" ou de 3 1/2", sendo que o jumper 1 controla o drive B, enquanto 
o jumper 2 controla o drive A (consultar tabela 1). 

Alguns modelos de unidades de disco padrao IBM PC de 3 1/2" requerem que o jumper 
M seja desconectado. Assim, se ap6s a instalagao, o drive de 3 1/2" nao estiver funclo- 
nando, verificar se a placa e os cabos estao conectados de maneira aproprlada, e se a 
configuragao dos jumpers segue as especificagoes descritas na tabela 1. Se a instalagao 
estiver correta e, mesmo assim, o drive de 3 1/2" pemnanecer inacesslvel, deve-se des- 
conectar o lumper M, porque este drive deve ser um dos que exigem esta configuragao. 



NOTA: Todas as unidades de disco 5 1/4" requerem o jumper M conectado, porem nem 
todas as unidades de 3 1/2" aceitam esta configuragao e exigem que o mesmo 
jumper esteja desconectado. Portanto, nao poderao ser utilizadas, simultanea- 
mente, unidades diterentes quanto a exigencia da conexao do jumper M. 

INSTALAgAO DA PLACA 

1. Desllgaro computador. 

2. Retirar a tampa do gabinete e tocar a fonte de alimentagao com a mao para descarre- 
gar a eletricidade est^tica do corpo e das roupas. 

3. Inserir o conector pl^stico de 34 pinos, locatlzado numa das extremidades do cabo de 
dados e controle, no conector J2 da placa. A tarja vermeiha do cabo deve ficar voltada 
para cima e todos os pinos devem estar alinhados. Verificar a figura 1 . 

FIGURA 1 - Conexao dos cabos na placa 



UMJO DA TARJA 




4. Introduzir o conector plastico de 4 pinos, presente numa das extremidades do cabo de 
alimentagao, no conector J1 da placa. Verificar se os pinos estao alinhados e instaiar 
cabo conforme indica a figura 1 . 

5. Configurar os jumpers conforme as especificagoes descritas no item "Jumpers da Disk 
Interface Card 11". 

6. Instaiar a placa em quaiquer slot, com excegao do auxiliar e do 3. Recomenda-se a 
utilizagao de um dos slots entre o 4 e o 7. 

7. Recolocar a tampa do gabinete. 

NOTA: E importante que os conectores sejam fixados firmemente para um perfeito fun- 
cionamento. 

INSTALA^AO DAS UNIDADES DE DISCO 

Apos a instalagao da placa, deve-se fazer a conexao das unidades de disco padrao IBM 
PC da seguinte maneira: 

• ligar os dois conectores centrals dos cabos no drive 5 1/4" e 

• OS do Is conectores das extremidades, no drive 3 1/2". 

Se um unico drive for conectado a esta placa, ele deve ser o drive A. 

Caso se instale dois drives, ser6 preciso configurar um deles como unidade A e o outro 



como unidade B para que a Disk Interface Card II possa diferenci^-tos. Para tanto, basta 
selecionar a posigao dos jumpers existentes nesses drives conforme instrugoes de seus 
respectivos manuals. 

Geralmente, esses jumpers estao dispostos como se a unidade fosse B, portanto, 6 fun- 
damental configurd-los de tal maneira que a Disk Interface Card II possa distinguir as 
unidades de disco, 

O USO DE DISQUETES 

Ap6s a instalagao da placa e das unidades de disco, deve-se empregar o sistema opera- 
cional ProDOS para controla-las, porque este 6 o unico sistema que llies 6 compatfvel. 
Assim, para a preparagao dos disquetes, deve-se format^-ios em ProDOS, utilizando-se 
um dos programas formatadores que funcionam neste sistema operacional. 

NOTA: Nem todos os programas formatadores ProDOS funcionam com as unidades de 
disco padrao IBM PC. Isto ocorre porque alguns deles nao foram elaborados para 

inicializar disquetes de dupla face e/ou de 80 triihas. 

As unidades de disco funcionam segundo padroes determinados, isto 6, disquetes gera- 
dos por um drive padrao Apple sao totalmente incompativeis com as unidades de disco 
padrao IBM PC. 

Nao obstante a incompatibilidade descrita, pode-se trabalhar com dados ou programas 
gravados em padrao Apple, por um computador TK3000 lie, numa unidade de disco IBM 
PC ligada a Disk Interface Card II. Para isso, pode-se coplar os arquivos de um drive pa- 
ra outro, utilizando-se um programa copiador de arquivos que esteja em ProDOS. 

NOTA: Esta interface s6 permite que se trabalhe com disquetes gerados em unidades 
de disco padrao IBM PC llgados ao TK3000 lie. Nao hd possibilidade alguma de 
que discos gerados por computadores padrao IBM PC possam ser utilizados em 
computadores TK 3000 lie. 

Para copiar o conteudo de um disquete formatado em padrao Apple para um disquete 
padrao IBM PC, deve-se carregar um programa copiador de arquivos ProDOS na mem6- 
rla do micro e determinar; 

• a unidade de disco Apple que ser^ a origem, 

• a unidade de disco IBM PC que ser^ o destine e 

• nome do arquivo a ser copiado. 

Em seguida, deve-se inserir no drive de origem o disquete a ser reproduzido, e no desti- 
ne deve-se colocar um disquete que tenha sido formatado em ProDOS no drive padrao 
IBM PC. Efetuada a c6pia, o drive IBM PC poder^ realizar qualquer operagao de leitura e 
gravagao no disquete gerado. 

NOTA: A unica opgao do programa copiador que pode ser acessada neste processo de 
c6pia 6 a que reproduz arquivos. As demais opgoes nao podem ser usadas, 
pois fisicamente h^ diferenga de formatagao entre os disquetes. 

Em caso de duvidas sobre o produto, ou mesmo sobre este manual, consultar o Depar- 
tamento de Suporte ao Usudrio da Microdigital pelo telefone (011) 255-0366 ou escrever 

para: 

MICRODIGITAL ELETRONiCA LTDA. Departamento de Suporte ao Usu^rlo 

Rua do Bosque, 1 .234 - CEP 01136 - Sao Paulo - SP. 



